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erne Induktionslinie, die den Luftraum im Abstand x zu beiden Seiten der neutralen Zone durchsetzt kann unter Vernachlassigung der magnetischen Spannung des Eisenweges, die Umlaufspannung gleich der Spannung des Luftraumes gesetzt werden.
Hx ist die Feldstarke im Luftraum an der Stelle x, 6 die Lange des Luftraumes.
Auf der Breite 8 liegen Jw Amperedrahte, die betrachtete In-duktionsrohre ist von einem Teil davon 2 x : S durchflutet. Daher ist
Jw x *, = /'off, = /*o-3-s-
Dies gilt von x = 0 bis x = | S .
Ist 2x^>89 so ist die Durchflutung Jw und
Jw
Tragt man Bx als Ordinate auf, so erhalt man die Induktionsverteilung als ein Trapez mit der Hohe
Der Inhalt  dieser Feldkurve ist  der  InduktionsfluB  fiir 1 cm Lange des Eisens.    Ist die Lange I cm, so ist
o
Da die Grundlinien  des Trapezes r und i —-8 sind,  die- Hohe B ist, wird
....   (195)
cr
a — \ — . — heiBt der Fiillfaktor. Fiir konstante Induktionsverteilung, 2r
d. h. fiir ein Rechteck ware a = 1 .
Das  Trapez   nahert   sich   einer Sinuskurve am  rneisten,   wenn
(s. Kap.VII, S. 79)4- = -5->  oder ^ = TT ist-   Die ^undwelle des £         o                     o
Trapezes hat hierflir nach S. 79 die Gleichung
6 V~3 D •   x B    __ —    £ sin — n .ung ist de 2pie Teil des Umfangs.
